EDWARD RYBACKI 


Aptekarz w Krzeszowicach, 


przezywszy lat 59, po krótkiej słabości, opatrzony Sw. Sakramentami, zmarł w Panu 
dnia 30. grudnia 1901 r. 


—— AI hd 


Pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na 

wyprowadzenie zwłok we czwartek dnia 2-go stycznia 1902 r. o godzinie 10-tej rano do kościoła 

parafialnego w Krzeszowicach, a po odprawionem NABOŻEŃSTWIE ŻAŁOBNEM wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


Drukiem A. Kozianskiego w Krakowie 


